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CLOQUE 

Le débourrement des pêchers peut, dans certains vergers, être précoce • Il est probable 
que dans des situations particulières (température douce un arrêt de la vé- 
gétation de plus de deux mois) quelques variétés parviennei^ au ^aae de sensibilité 
aux premières attaques de la cloque, le stade B des bourgeons à bois qui s'allongent 
légèrement et dont l'extémité s'entrouvre. On distingue la pointe verte (ou rouge) de 
la première feuille au centre des écailles. 

La maladie peut en cas de pluie s'installer, c'est pourquoi à partir du 15 Janvier, si 
depuis le mois de Novembre les arbres n'ont reçu aucun traitement cuprique, réaliser 
une protection cuprique ou organique. 

Si un traitement hivernal cuprique a été réalisé on pourra différer l'intervention 
jusqu'à l'apparition des pointes vertes. 

Il est préférable, dans le cas de taille récente, (noino de 10 à 12 jours) de ne pas 
utiliser de produits cupriques. 

Produits homologués contre la cloque du pêcher (doses g/hl) 

captafol 120 g 
captane 250 g 

cuivre de l'oxychlorure 250 g de cuivre métal 
cuivre de l'oxyde cuivreux 250 g de cuivre métal 
cuivre du sulfate 250 g de fiTÛvre métal 
f erbame 1 75 g 
thirame 1 75 g 
zirame 1 75 g 


MYZÜS PERSICAE 


Ce puceron est souvent le ravageur le plus dommageable aux cultures de pêchers, pour en 
entraver les pullulations printanières et estivales il faut éliminer le maximiim d'oeufs 
par la pulvérisation d'un colorant organique (600 g/hl). 

Ce traitement doit être réalisé dès maintenant et terminé avant le 25 Janvier; il est 
nécessaire dans toutes plantations, il permet d'éviter des interventions ultérieures 
parfois difficiles à réaliser et toujours génératrices de problèmes secondaires. 

Pour la réalisation d'une bouillie mixte (colorant + solution cuprique) respecter les 
compatibilités. 


Le Chef de CIBconscription, 


Les Ingénieurs, 


P. BERVILLE 


CHRESTIAN - TISSOT - TROUILLON 


Tirage du 9 Janvier 1 976 
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